Grzybczyk Augustyn 


przeżywszy lat 44, zmarł dnia 13 grudnia 1867 opatrzony 
śś. Sakramentami. 


W głębokim smutku pogrążona małżonka i dzieci zmarłego zapraszają pobożnych do oddania 


mu ostatniój przysługi w odprowadzeniu zwłok jego w piątek o godzinie 9 zrana do kościoła parafialnego, 


a ztamtąd po odprawionóm NABOŻEŃSTWIE ŻAŁOBNEM na miejsce wiecznego spoczynku. 


Drukiem Karola Budweisera. 


